أهم التسميات التي أطلقت على أجزاء الكبد 


الملاحظات 
أخدود في الفص الأيسر 


أخدود في الطريف العلوي للفص 


الأيمن 
طرف (حافة) بطني ملتف للفص الأيسر 
رباط ثلاثي للكبد 


أخدود أشبه بالجيب في الفص الأيمن 


أخدود مجاور لكيس الصفراء في الفص 
الأيمن 


منطقة في الفص الأيمن 
نتوء الكبد بشكل إبهام 


نتوء مسطح مدور بارز في الفص 
ألذيلي 


قوس أو ذراع على شكل نير ظهري 
رابط بين الفص ألذيلي والفص الأيسر 


باب القصر 
سلامة (يسرء خير ونعمة) 


المرارة» كيس الصفراء 


ا 


GCI 


طريق على یمین المرارة 


مركز العرش 


إصحع 


218 


أكدى 


naplastum 
manzazum 


Padanum 


Nasraptum 


dananum 


bad ekalim 
Sulmum 


martum 
takultum 
padan 
imitti marti 
nidi 
kussim 


uba num 


sibtum 


nirum 


نوهر ي 


(IGI. BAR) (KI. 
GUB) 


GIR 


(NÎG. TAB) 


KALAG 
(KÃ. .غ‎ GAL) (ME. 
NI) 


(SI. LIM) 
غ2‎ 
TÛN 
GÎR; ZAGZÉ 


(SUBAS. TE) 
ŠUB?F® 


SU. SI 
مانا‎ 


.الث اللالاملاة 
AL. TI‏ 
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